AR FIEBER 


dzierżawca dóbr, 


przeżywszy lat 56, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 7 września 1898 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publi- 
czność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w sobotę dnia 10-go b. m. o godzinie 3 popołudniu 
z domu w Prądniku Czerwonym wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 12 b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


